

•このたびはダイキンルームエアコンをお質い上げいただき > 

まことじあリがとうございまず。 

•この取玻説明書には、使巧上のを意事環を記載しておりまず。 

正しくお使いいただくためじ、ご使巧前に必ずお読みください。 
お読みになった徽まいつでもご驚になれるよう*お手元に保營してください。 
•お i 正書は必ずお買い上げ日、販売店をなどの涩人を確かめて巧ら 
お受取りのうえ、大切に保爸してください。 
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ご愛猜德:^ンケ^卜にがむ； rii 方くだ兹い巧 

讓幾めよ y よい臟擁難めなか雌销よでァジか親トホ裘線でむまず。 
タイホシでア:：2ンホ-ムぺ-ジ 
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歌扱説明^ 
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鐵窃砂賽新 


二方向への巧化しじよリ、広いお部屋全体をムラなく 
か適にします 

i 圓 iiiii 襲襲圓囊1議|1議こじ第刪奪議黎麵隱醒誦變薄； 

草;鷄画;囊議類;懸曜腿；疆黯夏懇繼纖富重歳機霜鑽籠讚議;;强 
パワーアツプしずばやく快適な室内適度にします JJJ 



機種名(総称名) 

エス ケージーブイ 

S40KGV 

S50KGV 


ご使巧の前に 


画安全上のご'ま意 . 2 

■各部のなまえと働き" . 4 

圓運黯前の準備 . 8 

運範のしかた 

■ 運範のしかた. . 10 

■風向調節…………. . 12 

■クイマー選転 

• かんたん巧タイマー運箱 . 14 

参入タイマー違寒去 . 15 

■ゾーン選転 . 16 

圓パワフル違乾-…… .. 18 

快適に使い続けるために 

国おま入れのしかた 

♦お手入れを見表 . 19 

♦フィルタ ー gB の取外し…… • ……20 
禱フィルター部の取付け- 
光触媒空清フィルターの交換••• - 21 
藝吸化グリルの取かし•取付け… •• 22 
♦点橫、長期間使わないとき•••••••23 

こんなときは 

画さ5障かな？ 

♦去な障ではありません ••••••. 24 

♦ もう一度お誕ベください ••••’•♦••26 
•すぐに離売店へ . 27 


■保証とアフターサービス…，••…28 

■お客様ご箱談窓 □. 29 

■長期使用製湿をを表を制度に 
基づく本が表示じついて*ぃ‘‘ぃ"3〇 

■化様 . 31 

画じょうずな使いかた . 裏表紙 
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義護圍 11 11* 


この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 
内容馈示•図記哥をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

■ r 表示」を無視して、誤った取り扱いをずることによって生じる内容を、巧のように区分していまず。 


A 遊化 「死 t や重傷を負ラおそれがある 
胃>=1 内容」を示しています。 

A 胃「けがや財産に損害を受けるおそ 

/^/±/胃れびある内容」を示していまず。 

■お守りいただく内容の種類を、 r 図記号」で区分して説明していまず。 

&「してはいけないこと」を表していまず。 

mM 「しなければならないこと」を表しています。 


m が 


1 大けがを驗ぐたがに1 
► お守 D ぐ於さい。^ 
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電源は 

♦めれた手で電ミ原の r 入」「切」や操作はしなし、。 

(感電の原因） 


!的 
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♦途中で接続したり、延長コードの 
使用、タコ足配線をしない。 

(感電や発熱、乂災の原因） 

•破損させたり、加工したり、傷んだまま、 
束ねたままでの使用はしない。 

(感電や乂災の原因） 


〇 

必ず実施 


異常-故障時には直ちに使用を中止する 

異常-故障例 

-電源コードが異苗に熱い。 

-こげ臭いニオイびする。 

-ブレーカーび ひんぱんに落ちる。 

-室内 ユニッ トから水がをれる。 

(異常のまま運転を続けると故障や感電、 
発煙、乂災などの原因） 

すぐに運転を停止し、 ブレーカーを 切って 
お買い上げの販売店またはダイキンお客様 
ご相談窓口にご柜談くださし)。1^29ぺージ1 


Q 


迂局 


室巧ユニットは 

•動植物に直接風をあてない。 

(動植物に悪影響を及ぼす原因） 

•精密機器や食品、美術品の保存、 
動植物の飼育や就培などに^ 
使わない。 

(品質低下などの原因） .r 




〇 

必ず実施 


•ユニットの下に、他の電気製品や 
家財などを置かない。 

(水滴び落ちて、巧損や故障の原因） 

•燃焼器具と一緒に 
運転ずるとさは、 

こまめに換気する。 / 

烟寥素不足による頭痛など 

の原卸 ^1、、 

•燃焼器具は、風び直接あた5ない 
場所で使用ずる。 

(不完全燃焼の原因） 


2 


•乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。 

(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因） 































































公警告 


ザががががが巧がががのが巧がが S ガがが S : が》说が S が:み拍;ぶが议化ザ议;巧が故がが故;がガ拍が5がか WAN 

Q ごほ用時は 

•吸込□や吹出□におザ 


〇 

必ず実施 


•吸込□や吹出□におや棒などを入れない。 

(けがの原因） 

•長時間を風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。 

おやすみのとさなど、長時間、冷風を体に直接あ 
てたり、冷やし過ぎたりしない。（体調を崩す原因） 
特にお子様や高齢者にはごを意ください。 

•可燃性のもの（ヘアスプレーや殺虫剤など） 
は本体の近くで使用しない。 

(感電や引义の原因） 


据付け-巧設-修理時は 

•を^ずエアコン専巧のブレーカーを使ラ。 

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因） 

•エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、 
自分でしない。 

(感電や火災などの原因） 

必ずお買い上げの販売店または専門業者に®頼 
して < ださい。 

•据付けや移動、修理はぶ^ずお買い上げの販 
売店または専門業者に依頼してください。 
冷えない、暖ま S ない場合は、を媒もれび 
原因の一つと考え S れるので、お買い上げ 
の販売店に相談ずる。 

冷媒追加を伴う修理の場合は、を媒をれびない 
ことをヴービスマンに確認してください。 

(冷媒はま全で、通常はわれませんび 、万一室 
内にをれ、フアンヒーターやコン□などの乂気 
に触れると、有害な生成物発生の原因） 

•アースや漏電しや断器び設置されていること。 

(感電の原因） 

•可燃性ガスのもれるおそれのある場所に 
設置されていないか確認ずる。 

(万ーガスがちれると、発火の原因） 

• ドレンホースび確実に排水ずるよラに 
配管されているか確認ずる。 

(不確実な場合、家財などをめらす原因） 


靈ゃがな嘴鼠， 
I 蒙鮮隸どを守養た驚に】 
守なくがまいを 

么ま意 


0 お手入れ時は 

参不安定な台に乗 S ない。 

禁止 （$5 倒など、けびの原因） 

•ユニットのアルミ音 B 分に触6ない。 

(手を切る原因） 

•お客様自身で、工具を使った分解掃除や、 
改造、内部の洗をはしない。 

(水をれや破損、故障、発煙、発火の原因） 


〇 

必ず実施 


•必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。 

(フアンび高速回転しているため、けがの原因） 


Q 



室かユニットは 

•ユニットの 

アルミ部分に触日ない。遲 

(手を切る原因） ‘觸 


•ユニッ トの近くに、 

他の電気製品や家財などを置かない。 

(暖房時はドレンホースから結露水び出て、 
汚損や故障の原因） 

•ユニッ トの上に乗ったり、 ^ 

物を載せたりしない。 、寡， 

(ベランダなどの高い場所に rv 燕 
設置の場合、転落の原因） W ち茫養^ 


吸么〇 

(アルミ部分） 




ドレン 
ホース 


吹出) 


〇 

必ず実施 


•据付台が破損したまま、放置しない。 

(落下につながり、けびなどの原因） 

•ユニットの 周辺に、物を置いたり、 
落ち葉げたま5ないようにずる。 

(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因） 

苗が度みがのの苗の）及の»及化及の货ののの苗のの苗の)の»の)»»及)»»の苗のの苗のの»の)の»及)»»苗苗の技苗)»度苗ののの 


3 





















室外ユニット 































各部のなまえと働き 

































運乾前の準備 



■電池を入れる 

/ふたをま前に引き、取り外す。 

2. 単4形アルカリ乾電地を2本入れる。 

\ J つまようじなどの先の細いもので 
リセットボタンを巧す。 

参電池交換時やリモコンの動作が 
正常でない場合に巧してください。 

イ もとどおりにふたを閉める。 


使いかた 

•リモコンの送信部を室内ユニ、ソトの受信部(こ向 
けてください。カーテンなど信号をさえぎるも 
のがあると作動しないことがありまず。 

♦受信できる距離は約5 m です。 

〔角度、方向によって受信距離は異なります。） 


〈受信範囲〉受信部 



約12が 





■壁などに取り付ける場含 



2 
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信号が受信される場所を選ぶ。 

リモコンホルダーを付属のネジで、 

壁•巧などに取りがける。 

リモコンをリモコンホルダーに入れる。 


電池について 

♦電池を廃棄ずるときは、端 
子を テープな どで巻きがけ 
て絕縁してください。 

他の金属や電池と混じると 
発熱-破裂-発义の原因と 
なります。 

•電池は、お近くの電器店、 
時計店、カメラ店などじあ 
る電池回収箱に入れて<だ 
さい。 

•交換のめやすは狗1年です 
が、リモコンの表示部が薄 
くなり受信されにくくなり 
ましたら、2本同時 I こ新し 
い単4おアルカリ乾電池と 
交換してください。 

•乾電池の「使巧推奨期限」 
にあいものは、交換時期が 
早くなる場をがあります。 

•液ちれや破裂による故障やけ 
がを避けるため、長期間ご使 
巧 I こならない場合は、乾電她 
を取り化してください。 

♦付属の乾電池は、最初にお 
使いいただくためじ用意し 
ているもので、1年に満た 
ないうち(こ消耗ずることが 
あります。 


リモコンについて 

参落としたリ水が人らないよう 
にしてください。〔液晶部が 
破損することがあります。） 

♦電子式点好ち式の堂光な 
(インバーター壁光ななど） 
があるお部屋では、信号を 
受け付け I こくい場合があり 
ます。このようなときには、 
販売店にご相談ください。 

•リモコンで他の電気機器が 
作動ずる場合は、電気機器 
を離すか、販売店にご相談 
ください。 
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